Table 1. - Reclamation Job Corps Center capacities, 1971-81

Center
	Assigned strength
								
	
	

	1971
	1972
	1973
	1974
	1975
	1976
	1977
	1978
	1979
	1980
	1981

Collbran Columbia Basin Mars i ng Weber Basin
 Total
	168 200 168 224
	168 200 168 224
	168 200 168 224
	168 200 168 224
	190 200 168 224
	190 200 168 224
	190 200 168 224
	200 225 200 224
	200 225 200 224
	200 225 200 224
	200 225 200 224

	760
	760
	760
	760
	782
	782
	782
	849
	849
	849
	849

Table 2. - Reclamation Job Corps Centers, existing buildings

September 30, 1981

Function
	Center space (ft2)
				Total


	Collbran
	Columbia
	Mars ing
	Weber
	


	
	Basin
	
	Basin
	

Administration area
	4,608
	7,350
	3,460
	3,886
	19,304

Dormitory area
	19,684
	33,250
	21,576
	27,680
	102,190

Recreation area
	16,320
	15,105
	21,226
	14,720
	67,371

Counseling and supervisors area
	1,020
	5,250
	1,960
	1,960
	10,190

Dining-Kitchen area
	5,500
	6,630
	6,950
	7,500
	26,580

Basic education area
	6,600
	6,600
	7,410
	6,120
	26,730

Work-Vocational area
	23,736
	43,675
	21,284
	18,910
	107,605

Gas-Oil -Paint storage
	775
	120
	1,008
	1,440
	3,343

Storage-Warehouse area
	9,620
	10,090
	12,509
	15,043
	47,262

Total
	87,863
	128,070
	97,383
	97,259
	410,575

10Program, (2) the Educational
